lunghezzo del tiro cm 120 



Funicella per Siemens S.M. 633 - Norms dl taratura lo stesso dl S.M. 632 e S.M. 637. 

Taratura per Siemens S.M. 5123 e S.M. 5022/M (ANIE). 


SIEMENS RADIO MOD. S.M. 633 

ISTRUZIONE Dl MONTAGGIO DEL FILO COMANDO-INDICE. 

Si fissa, facendo un nodo, M fllo al punto 1, pol, guldato dal la puleggia, si passa al perno 2 facendo 
due girl, Indl, guldato dalla carrucollna 3, si passa II fllo sulla carrucola 4 (dal dletro In avantl), 
poscla sull'altra 5, inflne, facendo 3/4 di giro intorno alia puleggia p, si aggancla nel punto 
6 alia motla di tensions m, preventlvamente flssata nel punto 7. 

L’indlce i si fissa al tratto orizzontale anteriore nella poslzione segnata In flgura e corrlapondenta 
a « condensatore varlablle chluso » (pos. 0-0; vedl fig. 2). 













